MINERVA STOMATOLOGICA 


ORGANO UFFICIALE TRIMESTRALE DELLA SOCIETÀ TTALIANA 
DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 


VOLUME 27 - 1978 


Indice alfabetico per materie e degli Autori 


Chirurgia parodontologica — Chirurgia maxillo-facciale — Chirurgia con- 
servativa — Farmacologia in chirurgia maxillo-facciale — Farmacologia 
in odontostomatologia — Oncologia stomatologica — Patologia odonto- 
stomatologica — Radiodiagnostica in odontostomatologia — Implanto- 
logia sperimentale — Terapia conservativa — Profilassi della carie 
Protesi odontostomatologica — Trattamento pre-operatorio — Tumori 
del cavo orale — Attualità — Note e appunti — Letteratura periodica 
odontostomatologica — Libri — Notiziario 


EDIZIONI MINERVA MEDICA 


| 


Indice alfabetico per materie 


(Le pagine il cui numero è scritto in neretto corrispondono a lavori originali) 


A E 


Accrescimento mandibolare - studi, 120. Edentazione anteriore intercalata, 163. 
Adenoma a cellule basali, 111. — subtotale, 101. 

Afte recidivanti, 204. Esfoliazione prematura incisivi, 206. 
A'faxalone - somministrazione, 202. 

Alginati - piombo, 117. 


Amiloidosi orale, 169. F 
— primaria sistemica, 169. 
Amoxicillina - sperimentazione clinica, 185. Formazione dentaria, 291. 
i Analisi architetturale cranio-faciale, 204. Fratture mandibolari, 131. 


Ancoraggio di riserva - tecnica di Begg, 120. 
Arresto cardiaco, 202. 


Anestesia generale odontostomatologica, 202. G 


Galvanismo - controllo, 207. 


B Gangliosidi cerebrali - terapia, 177. 
Gengive - innesti gengivali, 245. 
Batteri - contaminazione, 207. Ghiandole salivari, 111. 
a Blocco cardiaco - intervento chirurgico orale, 205. "— — carcinoma, 167. 


Gravidanza - farmaci prescrivibili, 203. 


c 


I 
Canino incluso - asportazione, 203. 
— — estrusione ed autotrapianto, 203. Impianti dentari, 209. 
Carbone isotropico, 209. Implantologia - importanza, 69. 
Carcinoma ghiandolare salivare, 167. Incisioni in chirurgia orale, 203. 
— labbra, 7. Incisivi inferiori - esfoliazione, 206. 
— linguale, 261. Infezioni dentarie, 185. 
— mucoepidermoide - istologia, 203. Innesti gengivali liberi, 245. 
Cardiopatie congenite, 202. Innesto mucoso contiguo, 204. 
Carie - eziologia, 116. 
— sperimentale - profilassi, 95. 
Cariopatia, 202. L 
Cartella clinica - impostazione moderna, 118. È ; 
Cavo orale - carcinomi, 7. Labbra * ARCI, 7. 
— — carcinomi, chirurgia, 45. Lembi scorrimento laterale, 231. 
—- — carcinoma, trattamento, 29, 37. 
Cemento Odontomix, 87. Libri, 121, 204, 208. 


Chemioterapia tumori, 15. 
Chirurgia maxillo-facciale, 131, 177. 
— ricostruttiva maxillo-facciale, 285. 


Lingua - carcinomi, 7. 


— stomatologica, 231, 245. M 

Chewing-gum - effetti, 204. i 

Corone preformate - terapia conservativa, 202. Materiali di sintesi, 285. 
Corticoterapia, 205. Metronidazolo - effetto terapeutico,, 195. 
Crio-polichemio-radioterapia, 37. Mineralizzazione molare, 291. 


Mcrso profondo - correzione, 206. 


D 


Dcentatura permanente - non estrazione, 120. 


Denti - detersione, 204. Narco-odontostomatologia, 202. 
— non erotti - esposizione chirurgica, 204. Neoplasie cavo orale, 261. 
Distalizzazione arcata superiore, 120. — mandibolari, 281. 


Distretto cervico-facciale - tumori, 23. Nutrizione parenterale totale, 105. 


II 


Min. Stom., 27, 1978 


Pr. 

n 
| 

. È * 


Indice Minerva Stomatologica 


(0) Protesi dentarie rivestite, 209. 
— odontostomatologica, 101. 
Occlusione abituale - diagnosi, 119. — rimovibile - riabilitazione, 10î. 
— centrica, 118. 
— funzionale, 119. R 
Odontostomatologia conservativa, 127. 
Oligoelementi - effetti, 95. Radiodiagnostica odontostomatologica, 295. 
Oncologia stomatologica, 111, 261. 
Osteocondroma condilare mandibolare, 281. Ss 


Osteosintesi metalliche, 131. : 
Sbiancamento chimico - elementi dentari, 127. 
Spiramicina - effetto terapeutico, 195. 

P 


Parodontosi - problemi ortodontici, 206. Li 

Patologia dell’A.T.M., 281. Terapia conservativa, 87. 

Piombo negli alginati, 117. — ortodontica attuale, 119. 

Placca batterica, 204. Tetraciclina - sperimentazione clinica, 185. 
— — presenza, 207. Tomografia assiale computerizzata, 295. 
Polichemio-radioterapia, 29. Tr attamento pre-operatorio, 105. 
Polichemioterapia - tumori, 23. Tviamcinolone-tetraciclina, 87. 


Tumori cavo orale, 3, 205. 
— orali, 1. 
— testa e collo, 15. 


Pelpe esposte - contaminazione, 207. 
Prevenzione odontostomatologica, 113. 
Profilassi odontostomatologica, 113. 
Prctesi ad appoggio gengivale, 207. 
-— «a snodo bioccabile », 118. 

— dentarie rimovibili, 163. 


x 
Xilitolo - effetti, 204. 


Min. Stom., 27, 1978 


7 re 
| 
_ 


Indice alfabetico degli Autori 


(Le pagine il cui numero è scritto in neretto corrispondono agli Autori dei lavori originali) 


A G P 


Altherton R., 204. Gagliardi G., 231, 245. Pappalardo G., 95, 203. 
Gandolfo S., 29, 37. Paterson G., 207. 

B Garberoglio M., 117. Perazzoli G. A., 131. 
Gasparini F., 69, 209. Pettini P., 169. 

Badellino F., 3. Gazzotti A., 177. Pezzoli M., 101, 163. 

Badile S., 131. Gennari P. U., 202. Piccione N., 195. 

Baer A., 206. Goia F., 29. Pizzoferrato A., 69, 209. 

Baratieri A., 87. Giardino C., 261, 281. Polastri F., 37. 

Belloni C., 203. Graziano V., 295. 

Belluomo Anello C., 202. Gulisano S., 95. R 

Benzo A., 116. Guralnik C., 205. 

Bokros J., 209. Rampini G., 131. 

Borio P. S., 101, 163. Ricketts R. M., 119 

Bucci E., a H Rodino A., 15, 23. 

urstone C., . Roser T. G., 205. 

Heaney C., 204. Roth R. H., 119. 


Cc 


Caltabiano M., 95. 
Caronia N., 295 


I Ss 


Jonta G., 261. Salassa B., 15, 23. 
Sandrolini Cortesi S., 69. 
Sartoris S., 15, 23. 


Castagnola B., 117. 

Cavallero P., 15, 23, 29, 37. 
Cernea D., 205. K Scheinin T., 204. 
Chiaravalle N., 169. Sposato G., 285. 


Cini L., 69. Kasloff M., 204. Sternlicht G., 204. 


Cozzani G., 119. Szpirglas W., 205. 
Cruciani A., 185. L 


T 
D Lari G., 111, 167. 


Lavorgna G., 281, 285. Tartaglione L., 202. 
D'Angelo M., 295. Leake D., 209. Tartaro S., 202. 
Daniel A., 203. Legault D., 206. Teboul J., 205. 
De Fazio P., 291. Tiengo M., 202. 
Degli Esposti A., 202. 
Delaire J., 204. M V 
Del Giglio R., 105. M : G. 99 
Deli R., 87. Mini Pte Valletta G., 127, 231, 245, 291. 
Diner L., 206. Mitinen O 204 Vercellino V., 15, 23, 29, 37. 
Margarino G., 45. Viva E., 177. 
E Martignoni M., 119. 
Martina R., 127, 291. W 
Everett C., 206. Matarasso S., 127, 231, 245. 
Ewans P. L., 204. McNamara J. A., 120. Waerhaug N., 207. 
Melotti R., 202. - Walson C., 207. 
E Menini G., 120. Wirz G., 117. 
Miani C., 87. Wolcott B., 207. 
Falconi P., 118. Michieli S., 69, 209. 
Fazio M., 15, 23. Monza S., 177. z 
Ferguson C., 204. Mouton D., 204. 
Fiamminghi L., 202. Muratori G., 118. Zerbinati A., 111, 167. 


MINERVA STOMATOLOGICA - Corso Bramante 83 - 10126 Torino (Cas. Post. 491 - 10100 Torino) - Tel. 678282 - TORINO 
T. OLIARO, Direttore responsabile Tip. Ed. Minerva Medica S.p.A. - Stabilimento di Saluzzo (12037) - 1978 
Autorizzazione Tribunale di Torino N. 284 del 2-VII-1948 


ta x - 
i 
Ì 
- 
; 
| 
3 


«do 
$ 
3 
i 
; 
3 
è 
i 


GRUPPO MINERVA MEDICA 


LE MINERVE 


MINERVA MEDICA 

Gazzetta settimanale per il Medico Pratico (64 fasci- 
coli annui), comprensiva di Europa Medica, Medicina 
Tedesca, Minerva Aerospaziale, Minerva Medica Giu- 
liana, Minerva Medica Siciliana, Minerva Riflessotera- 
peutica, Giornale dell'Istituzione Italiana di Cardio- 
chirurgia, Il Quotidiano Minerva Medica, Informazioni 
e Attualità Mondiali - Abbonamento annuo a Minerva 
Medica L. 30.000; estero $60.00 


MINERVA AEROSPAZIALE 
Rivista trimestrale di cultura, scienza e diritto aero- 
spaziale - Abbonamento annuo L. 15.000; estero 
$30.00 - Abbonamento globale annuo a Minerva Me- 
dica L. 30.000; estero $60.00 


MINERVA ANESTESIOLOGICA - GIORNALE ITALIANO DI 
ANESTESIA E DI ANALGESIA 
Rivista mensile - Organo Ufficiale della Società Ita- 
liana di Anestesiologia e Rianimazione - Abbonamento 
annuo L. 20.000; estero $40.00 


MINERVA ANGIOLOGICA 


Rivista semestrale di fisiopatologia e clinica angio- 
logica - Abbonamento annuo L. 10.000; estero $20.00 


MINERVA CARDIOANGIOLOGICA 


Rivista mensile di clinica e terapia medica e chirur- 
gica delle malattie del cuore e dei vasi - Abbona- 
mento annuo L. 20.000; estero $40.00 


MINERVA CHIRURGICA - CHIRURGIA 
Rivista quindicinale di chirurgia pratica - Organo Uffi- 
ciale della Associazione Italiana di Chirurgia d'urgenza 
e Pronto Soccorso - Pubblica gli Atti della Società 
Romana di Chirurgia e gli Atti della Società Ligure 
: Chirurgia - Abbonamento annuo L. 25.000; estero 
50.00 


MINERVA DERMATOLOGICA - GIORNALE ITALIANO DI 
DERMATOLOGIA 


Continuazione di «Il Dermosifilografo », « Dermato- 
logia », « Cosmetologia » - Rivista mensile di derma- 
tologia, sifilologia, venereologia e cosmetologia - Pub- 
blica gli Atti della Società Italiana di Dermatologia 
e Sifilografia e Sezioni Regionali - Abbonamento annuo 
L. 20.000; estero $40.00 


MINERVA DIETOLOGICA E GASTROENTEROLOGICA 


Rivista trimestrale di gastroenterologia e di scienza 
della nutrizione - Abbonamento annuo L. 15.000; estero 
$30.00 


MINERVA ENDOCRINOLOGICA 
Rivista trimestrale di fisiopatologia e clinica delle 


ghiandole endocrine - Abbonamento annuo L. 15.000; 
estero $30.00 


MINERVA GINECOLOGICA 
Continuazione di « Folia Gynaecologica », « La Gine- 
cologia » - Rivista mensile di ginecologia e ostetricia 
- Pubblica gli Atti delle Società Regionali di Ostetricia 
@ Ginecologia sotto il patronato della Società Italiana 
di Ostetricia e Ginecologia - Abbonamento annuo 
L. 20.000; estero $40.00 


MINERVA MEDICA GIULIANA 


Rivista trimestrale - Abbonamento annuo L. 15.000; 
estero $30.00 - Abbonamento globale annuo con Mi- 
nerva Medica L. 30.000; estero $60.00 


MINERVA MEDICA SICILIANA 


Rivista periodica - Abbonamento globale annuo con 
Minerva Medica L. 30.000; estero $60.00 


MINERVA MEDICOLEGALE - 
LOGIA CRIMINALE 
Rivista trimestrale - Organo Ufficiale Associazione 
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - 
Abbonamento annuo L. 15.000; estero $30.00 

MINERVA MEDICONUCLEARE - THE JOURNAL OF NU- 
CLEAR MEDICINE AND ALLIED SCIENCES 
Rivista trimestrale di biologia e medicina nucleare 
in lingua inglese - Organo Ufficiale della Società 
Italiana di Biologia e Medicina Nucleare - Abbona- 
mento annuo L. 15.000; estero $30.00 

MINERVA NEFROLOGICA 

Rivista trimestrale di fisiopatologia e clinica delle 

malattie renali - Organo Ufficiale della Società Italiana 

di Nefrologia - Abbonamento annuo L. 20.000; estero 

$40.00 


ARCHIVIO DI ANTROPO- 


MINERVA NEUROCHIRURGICA - JOURNAL OF NEURO- 
SURGICAL SCIENCES 
Rivista trimestrale di neurochirurgia in lingua inglese 
- Organo Ufficiale Società Italiana di Neurochirurgia - 
Abbonamento annuo L. 20.000; estero $40.00 


MINERVA NIPIOLOGICA 
Rivista trimestrale - Organo Ufficiale della Società 


Italiana di Nipiologia - Abbonamento annuo L. 15.000; 
estero $30.00 


MINERVA OFTALMOLOGICA 


Rivista trimestrale di oftalmologia pratica - Abbona- 
mento annuo L. 15.000; estero $30.00 


MINERVA ORTOPEDICA 


Rivista mensile di ortopedia e traumatologia - Abbo- 
namento annuo L. 20.000; estero $40.00 


MINERVA OTORINOLARINGOLOGICA 
Rivista trimestrale di otorinolaringologia - Abbona- 
mento annuo L. 15.000; estero $30.00 


MINERVA PEDIATRICA 

Continuazione di « Policlinico Infantile », « Pediatria 
del Medico Pratico », « Medicina Italiana », « Rivista 
di Clinica Pediatrica » - Rivista quindicinale di Clinica 
Pediatrica, Puericultura, Neuropsichiatria Infantile e 
Psicologia dell'Età Evolutiva - Pubblica gli Atti delle 
Sezioni Regionali della Società Italiana di Pediatria - 
Abbonamento annuo L. 25.000; estero $50.00 


MINERVA PNEUMOLOGICA 
Rivista trimestrale di fisiopatologia e clinica delle 
malattie dell'apparato respiratorio - Organo Ufficiale 
della Società Italiana di Pneumologia - Abbonamento 
annuo L. 15.000; estero $30.00 


MINERVA PSICHIATRICA 
Rivista trimestrale di psichiatria clinica, psicologia 
medica, sociopsichiatria, neuropsichiatria e psicotar- 
macologia - Abbonamento annuo L. 15.000; estero 
$30.00 


MINERVA RADIOLOGICA - LA RADIOLOGIA MEDICA 
Rivista mensile - Organo Ufficiale Società Italiana di 
Radiologia Medica e Medicina Nucleare - Abbona- 
mento annuo L. 20.000; estero $40.00 

MINERVA RIFLESSOTERAPEUTICA 
Rivista periodica - Organo Ufficiale della Società 
Italiana di Riflessoterapia, Agopuntura, Auricolote- 
rapia - Abbonamento globale annuo con Minerva 
Medica L. 30.000; estero $60.00 

MINERVA STOMATOLOGICA 
Rivista trimestrale di stomatologia - Organo Ufficiale 
Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia 
Maxillo-facciale - Abbonamento annuo L. 15.000; 
estero $30.00 


MINERVA UROLOGICA 
Rivista trimestrale di urologia medica e chirurgica - 
Abbonamento annuo L. 20.000; estero $40.00 


66 | IVA comprese 


| 
#° 


Minerva Stomatologica 


Organo ufficiale trimestrale della Società Italiana 
di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale 


Consiglio Direttivo 


G. Messina (Palermo) 
L. Capozzi (Roma) 
G. C. Valletta (Napoli) 


R. Bandettini (Pisa) - A. Baratieri 
(Roma) - F. Gasparini (Padova) 
B. De Michelis (Torino) - S. De 
Rysky (Pavia) - P. L. Masi (Siena) 
R. Modica (Torino) - L. Rusconi 
(Parma) - M. Silla (Trieste) - G. Sor- 
tino (Catania) - F. Vichi (Firenze) 


Minerva Stomatologica 


10126 Torino - Corso Bramante 83-85 


(Casella Postale 491) Tel. 67.82.82 


Direttore Responsabile 
T. Oliaro 


Redattore Capo 
G. Re 


c.c.p. N. 2/15808 intestato a Edizioni Minerva Medica S.p.A. 


I lavori accettati sono pubblicati gratui- 
tamente sino ad un massimo di quattro 
pagine di stampa: devono essere datti- 
lografati e non si restituiscono anche 
se non pubblicati; devono essere cor- 
redati da un autoriassunto in italiano 
contenuto in quindici righe e la Reda- 
zione della Rivista si incarica della tra- 
duzione in lingua inglese. Le tabelle, i 
clichés e gli estratti, nel formato della 


Rivista, vanno addebitati agli Autori a 
prezzo di costo. La bibliografia deve 
essere compilata secondo l'ordine alfa- 
betico degli Autori oppure può essere 
numerata secondo i riferimenti numerici 
nel testo; deve inoltre seguire il se- 
guente schema: cognome dell'Autore, 
iniziale del nome, titolo del lavoro nella 
lingua originale, titolo della Rivista ab- 
breviato, volume, pagina (mese), anno. 


Albo d'Onore 
B. Roccia 


La Rivista, proprietaria di tutti i diritti 
d'autore, è posta sotto la tutela delle 
leggi internazionali sulla stampa 


La Rivista si compone di due parti (Va- 
ria e Scientifica) ciascuna con nume- 
razione distinta 


Abbonamento annuo 
Italia L. 15.000 
Estero $ 30.00 
Il Fascicolo L. 4.000 


Qualora la citazione bibliografica si rife- 
risca ad un libro, il titolo dovrà essere 
riportato nella lingua originale, seguito 
dal nome dell'editore, dal luogo di edi- 
zione e dall'anno di pubblicazione. Agli 
Autori è concessa una sola correzione 
di bozze. Lavori e corrispondenza, asse- 
gni e vaglia devono essere inviati a 
« Minerva Stomatologica », Casella Post. 
491, Corso Bramante 83-85 - 10126 Torino. 


OÙOmOm—eOÙo 
e 
a {za Oa 
i 


Trattato di 
DIAGNOSTICA 
RADIOLOGICA 


Prof. Dr. H. R. SCHINZ, Zurigo 

Prof. Dr. W. E. BAENSCH, Washington 
Prof. Dr. W. FROMMHOLD, Berlino 
Prof. Dr. R. GLAUNER, Stoccarda 
Prof. Dr. E. UEHLINGER, Zurigo 

Prof. Dr. J. WELLAUER, Zurigo 


Edizione italiana 
(sulla VI edizione tedesca) 
a cura del Prof. G. JULIANI 


PIANO DELL'OPERA 


EDIZIONI 
MINERVA" 


MENERVA 


VOLUME | 


PRINCIPI FONDAMENTALI E METO- 
DICHE 


(pubblicato) 


VOLUME li 


SCHELETRO E PARTI MOLLI 
(in corso di stampa) 


VOLUME lil 


RACHIDE, CRANIO, SISTEMA NER- 
YOSO, OCCHIO, OSSO TEMPORALE, 
SENI PARANASALI, DENTI E MA- 
SCELLARE SUPERIORE, MALATTIE 
TROPICALI 


(In corso di stampa) 
VOLUME IV 
CUORE E GROSSI VASI 

(pubblicato) 
VOLUME V 
ADDOME 
(pubblicato) 


VOLUME VI 


PLEURA, MEDIASTINO E POLMONI 
(di Imminente pubblicazione) 


VOLUMI PUBBLICATI 


VOLUME | 


PRINCIPI FONDAMENTALI E METO- 
DICHE 


Volume rilegato di 720 pagine con 683 figure 
e 29 tabelle - L. 38.000 


VOLUME IV 
CUORE E GROSSI VASI 


Volume rilegato di 640 pagine con 1353 fi- 
gure in nero e colori - L. 38.000 


VOLUME V 
ADDOME 


Volume rilegato di 806 pagine con 1180 tf 
gure e 35 tabelle - L. 38.000 


OPERA IN SEI VOLUMI 
PIÙ UN VOLUME DEGLI INDICI 


Richieste a 


EDIZIONI MINERVA MEDICA 
Corso Bramante, 83 - TORINO 


- 
ADIOLOGICA riminincrca Ri 
& 
MEDICA 
rr—6 
i 
SI i 


